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रेल मंत्रालय 
(रेलवे बोर्ड ) 

शुद्धि - पत्र 
नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2003 

संशोधन सं. 6 
का . आ . 865 ( अ ). - भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 ( 1910 
का १ ) की धारा 36 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, केन्द्र सरकार भारत सरकार ( रेल मंत्रालय ) की 24 - 3 - 88 
की अधिसूचना सं. 87/इलैक्-I ( जी )/110/3 में एतद्द्वारा निम्नलिखित 
संशोधन करती है । 


MINISTRY OF RAILWAYS 

( RAILWAY BOARD) 

CORRIGENDUM 
New Delhi, the 17th July, 2003 

Amendment No. 6 
S. 0 . 865 ( E ). - - In exercise of the powers conferred 
by Sub -section (1) of Section 36 of the Indian Electricity 
Act, 1910 (9 of 1910 ), CentralGovernment herebymakes 
the following amendment in the Notification of Government 
of India (Ministry of Railways ) No. 87/Elec-1/110 /3 dt . 
24 -3-88. 

In item No . 3 of the Schedule of the said notification , 
the words “ Chief Electrical Engineer , Eastern Railway " 
shall be replaced by “ Chief Electrical Distribution Engineer , 
Eastern Railway ". . 

[ No . 2000/ Elec ( G /l10/1 ] 
Lt. Col. V. K . RAHEJA , Executive Director (Electrical 

Engg (G )] 


उक्त अधिसूचना की अनुसूची की मद सं. 3में , " मुख्य बिजली । 
इंजीनियर, पूर्व रेलवे " शब्दों के स्थान पर "मुख्य बिजली वितरण 
इंजीनियर, पूर्व रेलवे " शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं । . 


[ सं. 2000/ इलैक् ( जी )/110 /1 ] 
लैफ्टिनेंट कर्नल वी. के . रहेजा, कार्य. निदे.[ बिजली इंजी ( सा.) ] 
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